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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1118 

8 Αυγούστου 2005 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός του τύπου του Διεθνούς Πιστοποιητικού 


Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα. 1 

Τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. Ια της υπ’ αριθμ. 
2424.1/5/89/12.6.1989 απόφασης. 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 4113.206/01/2005 (1) 

Καθορισμός του τύπου του Διεθνούς Πιστοποιητικού 
Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 46 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημο¬ 
σίου Ναυτικού Δικαίου» (Α' 261). 

2. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου τρίτου του 
ν. 3104/2003 (Α'28) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1997 
για την πρόληψη ρύπανσης από πλοία του 1973, όπως 
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετί¬ 
ζεται με αυτή». 


3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ¬ 
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98). 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 32 του 
ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρ¬ 
ρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες 
διατάξεις» (Α' 137). 

5. Την υπ’ αριθμ. 2320.23/1/93/5.10.1993 κοινή υπουργική 
απόφαση Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Υγείας Πρό¬ 
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ορισμός διατετιμημέ- 
νων εντύπων ΝΑΤ - Διαδικασία εκτύπωσης και διάθεσης αυ¬ 
τών - Αντίτιμο αυτών και τρόπος είσπραξης τους» (Β' 812). 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε τον τύπο του Διεθνούς Πιστοποιητικού 
Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα, όπως αυτό παρατίθεται 
κατωτέρω στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα: 

2. Το ως άνω αναφερόμενο, Διεθνές Πιστοποιητικό Πρό¬ 
ληψης Ρύπανσης του Αέρα, αποτελεί διατετιμημένο έντυπο 
του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και διατίθεται μέ¬ 
σω των υπολόγων του Ν.Α.Τ. Το εν λόγω πιστοποιητικό δύ- 
ναται να εκτυπώνεται και μηχανογραφικά. Τ ο αντίτιμο αυτού 
εισπράττεται από τους υπολόγους του Ν.Α.Τ. με την επικόλ¬ 
ληση ειδικών ενσήμων, η αξία των οποίων θα καθορισθεί με 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυ¬ 
τιλίας και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 



ΗΕΕΕΕΝΙΟ ΚΕΡΙΙΒΕΙΟ 
ΜΙΝΙδΤΚΥ ΟΓ ΜΕΚΟΑΝΤΙΕΕ ΜΑΚΙΝΕ 
ΜΕΚΟΗΑΝΤ δΗΤΡδ' ΙΝδΡΕΌΤΤΟΝ ΟΕΝΕΚΑΕ ΌΙΚΕΟΤΟΚΑΤΕ 


ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (ΔΠΠΡΑ) 
1ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΑΙΚ ΡΟΕΕΙΙΤΙΟΝ ΡΚΕνΕΝΤΙΟΝ ΕΈΚΊΊ ΠΕΛΤΕ (ΙΛΡΡΕ) 

(Σημείωση: Αυτό το πιστοποιητικό Οα συμπληρώνεται από ένα Αρχείο στοιχείων Κατασκευής και Εξοπλισμού Αρ.00000) 
(ΝοΙε: Τΐιίε ςετίίίίοαίβ δΐιαίΐ ΐ>ε δΐιρρίεηιεηίεά ύν 3 Κεεοτά οί ΟοηδΙταείίοη αηά Εηιιίριηεηΐ Νο: 00000) 

Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου του 1997 με το οποίο τροποποιήθηκε η Διεθνής Σύμβαση 
Ικδίιεάιιηάετίΐιε ρτονίδίοηδ οίίΐιε ΡτοΙοεοΙ οί 1997 ίο πιτιεπά Ιΐιε Ιπίεπιβίίοππΐ ΟοπνεπΙίοη 

για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Πριυτόκολλο του 1978 
ίοτ Ιΐιε ΡτενεηΙίοη οΓΡοΙΙπΙίοηίτοιη δ1ιίρ5,1973, 35 πκχίίίίειΐ οί ίΐιε ΡτοΙοεοΙ οί 1978 Γείεΐεά Ιΐιετείο 
(που στο εξής θα ονομάζεται " η Σύμβαση” με εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της : 

(ΙιετείηαίΙετ τείεττεά Ιο 35 “Ιΐιε ΓοηνοηΠοιΓ) ιιικίετ Ιΐιε ηιι! Ιιοη 1 > οί Ιΐιε ΟονετηιηεηΙ οί : 


ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΗΕΕΕΕΝΙΟ ΚΕΡΙΒΕΙΕ, 
από τον ΚΛΑΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΟΤΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
1>ν ΜΕΚΟΗΑΝΤ δΗΙΡδ' ΙΝδΡΕΟΤΙΟΝ ΟΕΝΕΚΑΕ ΡΙΚΕΟΤΟΚΑΤΕ /ΟΕδΙΟΝ ΑΝΏ ΟΟΝδΤΚϋΟΤΙΟΝ ΡΙΚΕεΤΟΚΑΤΕ 


Όνομα πλοίου 
Ν3ΓΠ6 οί είιίρ 

Διεθνές 
διακριτικό 
σήμα 
Οϊδίίηοίίνε 
ηυιυύθΓ οι· Ιείίει·5 

Αριθμός 

ΙΜΟ 

ΙΜΟ 

ηυπΊϋεΓ 

Λιμάνι 

νηολόγησης 

ΡΟΓί Οί 

ΓεςμείΐΎ 

Ολική 

χωρητικότητα 

0 1055 ΙΟΠΠ39Θ 







Τύπος του πλοίου : □ δεξαμενόπλοιο ΐαηΕετ 

Τχρε οί δίιίρ : □ πλοίο που δεν είναι δεξαμενόπλοιο εΐιίρε οίΐιετ Ιΐΐ3η α ίπηΚετ 

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: ΤΗΙδ Ιδ ΤΟ ΟΕΚΤΙΕΥ : 

1. Το πλοίο έχει επιθεοιρηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 5 του Παραρτήματος VI της Σύμβασης, και 

1. Τΐιαΐ Ιΐιε δίιίρ 1ΐ98 Ιιββιι 5ΐΗΎ6> Γ 6(1 ίιι αιχοκίαιιοε \νίΐΙι ΐ'6§ιι1&Ιίοη 5 οί Αιιιιβχ VI οί ί1ΐ6 Οοιινειιΐίοη; αηά 

2. Η επιθεώρηση αποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός, τα συστήματα, τα εξαρτήματα, οι διατάξεις και τα 

2. Τΐιαΐ Ιΐιε δΐιτνεγ δΐιοινδ ΙΙιαΙ ίΐιε εμιιϊρηιεηΐ, 5γδΙεηΐ5 ΙϊΐΙϊημ5, ίίΓαη^εηιεηΙδ αικί 

υλικά συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του Παραρτήματος VI της Σύμβασης, 
ιηαίοήαΐδ Ϊιι11γ εοηιρίν \νί11ι ΙΙιε αρρΙίεαΜε ΓεμιιΪΓοιηεηίδ οί Αηηεχ VI οί ΙΙιο (,’οηνοηΐίοη. 

Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει μέχρι. με την προϋπόθεση διενέργειας επιθεωρήσεων 

ΊΊΐϊδ ΟΟΛΪΓίο&ίΟ 15 ναΐΐά ΙΙΠίϊΙ.δΙίΙήΐΧΐ ΐο δΙΙΠΧγδ 

σύμφωνα με τον κανονισμό 5 του Παραρτήματος VI της Σύμβασης, 
ίη αεεοκίαηεε ινίίΐι τε§ιι1αΙίοη 5 οί Αηηεχ VI οί Ιΐιε ΟοηνεηΙίοη. 

Εκδόθηκε στ. Ιδδΐιεά 31. 

(Τόπος έκδοσης του πιστοποιητικού) (ΡΕεε οί ίδδΐιε οί εετ1ίίίε3ΐε) 


(Ημερομηνία έκδοσης) 
(ϋαίε οί ίδδΐιε) 


(Υπογραφή του εξουσιοδοτημένου οργάνου που εκδίδει το πιστοποιητικό) 
(δίβηαίιιτε οί άιι1γ αιιΐΐιοηζεά οίίίείαΐ ίδδΐιίη§ ιύε εεΛίίίερΙε) 
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ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
ΕΝϋΟΚΚΕΜΕΝΤ ΓΟΚ ΑΝΝυΑΕ ΑΝϋ ΙΝΤΕΚΜΕϋΙΑΤΕ δυκνΕΥδ 

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι κατά την επιθεώρηση που απαιτείται από τον κανονισμό 5 του 
ΤΗΙ8 18 ΤΟ ΟΕΚΤΙΡΥ Ιΐΐίΐΐ 31 ά δΐιτνον κςυίκά βγ κ^ιιΐΗΐίοπ 5 οί 

Παραρτήματος VI της Σύμβασης το πλοίο βρέθηκε να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης: 
Αηιιεχ VI οί Ιΐιε (ΓοηνεηΙίοη Ιΐιε δΐιίρ \ν3δ ίοιιηά Ιο εοηιρίγ \νίΙίι Ιΐιε τεΐεναηΐ ρτονίδίοηδ οί Ιΐιε ΟοηνεηΙίοη: 

Ετήσια επιθεώρηση: Υπογράφηκε. 

Αηιιιιαΐ 8ΐανβ>': 8ί§ηεά (Υπογραφή αρμοδίους εξουσιοδοτημένου οργάνου). 

(δί2Π3ΐιΐΓ6 οί <Μγ 3ΐι11ιοήζε<1 οίίίοί3ΐ) 


Τόπος Ι’ίιεε. 

Ημερομηνία ϋαίε. 

(Ανάλογη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 

(δε3ΐ ΟΓ 8ΐ3ΐηρ οί Ιΐΐε 31ΐ11ΐΟΠΐγ, 38 3ρρΓ0ρΠ3ΐε) 

Ετήσια/Ενδιάμεση* επιθεώρηση: Υπογράφηκε. 

Αιυιιΐ3ΐ/Ιηΐεπη6(1ί3ΐ6* δΐΐΓνεγ: δίβηεοί (Υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου). 

(δί^ηηΐιιτε οί άυ1γ αιιΐΐιοπζεά οίίίείαΐ) 


Τόπος Ι’ίιεε. 

Ημερομηνία ϋαίε. 

(Ανάλογη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 

(δε3ΐ ογ εΐαηιρ οί Ιΐιε αιι11ιοηΐγ, 38 3ρρΓορήαΙε) 

Ετήσια/ Ενδιάμεση* επιθεώρηση: Υπογράφηκε. 

Αηιιιΐ3ΐ/Ιηΐεηιιε(1ί3ΐε* δΐιη'εγ: δίβπεά (Υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου). 

(δί^ιιαίιιτε οί άιι!γ αιιΐΐιοπζεά οίίίεΨΙ) 


Τόπος ΡΕεε. 

Ημερομηνία ϋαίε. 

(Ανάλογη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 
(δ83ΐ ΟΓ 8ΐ3Πΐρ οί Ιΐΐε 31ΐ11ΐΟΓίΙ>% 38 3ρρΓ0ρΓ13ΐε) 


Ετήσια επιθεώρηση: 

Αηηυαΐ δΐιτνον: 


Υπογράφηκε. 

δύμιεύ (Υπογραφή αρμοδίους εξουσιοδοτημένου οργάνου). 

(δί£Π3ίΐ1Γ6 Οί άυ!γ 31ΐ11ΐΟΠΖΕ(1 οίίΐοψΐ) 


Τόπος Ι’ίιεε. 

Ημερομηνία ϋαίε. 

(Ανάλογη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 
(δε3ΐ ογ δίαωρ οί Ιΐιε 3ΐι11ιοήΐ>% αδ αρρΓορή3ΐε) 

* Διαγράψτε ανάλογα 

* ϋεΐείε 38 αρρΓορπαΙε 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΠΠΡΑ Αρ. 00000) 
δυρρίβητσηί ίο ΙηίθΠΊ3ίίοη3ΐ Αϊτ ΡοΙΙυίίοη ΡΓβνβηίϊοη ΟβΓίϊίϊοβίθ 
(ΙΑΡΡ ΟθΓΐϊίϊθ3ίθ Νο 00000) 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΕΟΟΚΟ ΟΡ ΟΟΝδΤΚυΟΤΙΟΝ ΑΝΟ ΕΟΙΙΙΡΜΕΝΤ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος VI της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της 
Ιπ Γθερθοί οίίΡθ ρτονίείοπε οίΑππθχ VI οί ΙΗβ ΙπίβΓΠθίϊοηθΙ Οοηνθηίίοη ίοτίΡθ ΡΓθνβηίίοη 
Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 
οί ΡοΙΙυίίοη ίΐΌΐτι 5ίιίρε, 1973, 35 πιούίίίθΡ Ργ ίίΐθ ΡγοΙοοοΙ οί 1978 ΓθΐΒίίπς ΙΡθγθΙο 
(που στο εξής θα ονομάζεται "η Σύμβαση”). 

(ΡθΓΘίΠβίίΘΓ ΓΘίθΓΓΟύ ΙΟ 35 "ίίΐθ ΟΟΠνθΠίίΟΠ"). 


Σημειώσεις: Νοίβε: 

1. Η έκθεση αυτή πρέπει να επισυνάπτεται μόνιμα στο Πιστοποιητικό ΔΠΠΡΑ. 

1. Τίΐίδ ΚθΟΟΓό 5ίΐ3ΐΙ Ρθ ρθΓΓΓΟηθΠίΙγ 3ίί30ίΐθ0 ίο ίίΐθ ΙΑΡΡ ΟθΓίίίίθ3ίθ. 

Το Πιστοποιητικό ΔΠΠΡΑ πρέπει να είναι διαθέσιμο πάντοτε στο πλοίο. 

Τίιβ ΙΑΡΡ 06(1ίίί03ΐ6 3ίτ 311 Ρθ βνβίΙβΡΙθ οη ΡοβγΡ ΙΡθ 5Ρίρ 3ί 311 ίίπίθδ. 

2. Αν η γλώσσα του πρωτοτύπου της έκθεσης δεν είναι η Αγγλική, η Γαλλική ή η Ισπανική, 

2. ΙίίΡθ Ιβηρυβρβ οί ίΡθ οπρίπβΙ Ρβοατύ ί5 ποί Επ9ϋ5Ρ, ΡγθποΡ ογ δρβπίδΡ, 

το κείμενο θα περιλαμβάνει μετάφραση σε μία από αυτές τις γλώσσες. 

ίΡθ ίθΧί δΡθΙΙ ίΠΟΐυόθ 3 ΐΓ3Π5ΐ3ΐίθη ΙΙΊΐΟ ΟΠΘ Οί ΙΡΘ5Θ 1311903965. 

3. Οι εγγραφές στα τετραγωνίδια θα γίνονται με σημείο (χ) για τις απαντήσεις "ναι” και 

3. ΕηίΠθδ ίπ ΡοχΘδ δίΐ3ΐΙ Ρθ ΓΠ3όθ Ργ ίη5βι1ίη9 θιΙΡθγ 3 0Γ055 (χ) ίοτ ΙΡθ 3Π5ννθΓ "γβε" 3πό 
“εφαρμόζεται” ή με σημείο (-) για τις απαντήσεις "όχι” και δεν "εφαρμόζεται”. 

”3ρρΙί03ΡΙθ" ΟΓ 3 (-) ίΟΓίΡθ 3Π5ννθΓ5 "πο" 3Π(1 "ΠΟί 3ρρΙί03ΡΙθ" 35 3ρρΓ0ρΠ3ίβ. 

4 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι κανονισμοί που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση είναι 

4. ΙΙπίΘδδ οίΡβΓννίδθ 5ί3ΐθ(1, Γ69υΐ3ΐίοη5 ιπθπΐίοπθά ίπ ΙΡίδ ΚθοογΡ ΓβίθΓίο 

οι κανονισμοί του Παραρτήματος VI της Σύμβασης και οι αποφάσεις ή εγκύκλιοι είναι 
Γθ9υΐ3ίί0Π5 οί Αππθχ VI οίίΡβ Οοπνθηϋοπ οπό ΓθεοΙυίίοηδ ογ οίτουΐ3Γ5 ΓθίβΓίο 
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. 

ΙΡ05Θ ΒύορίθΡ ΡγίΡβ ΙηΙβΓηβΙίοηβΙ Μβπίίπιβ θΓ93ΠίΖ3ΐίοη. 


1. Χαρακτηριστικά του πλοίου ΡβτίϊουΙβΓδ οί εΡϊρ 

1.1 Όνομα του πλοίου. 

1.1 ΝβΓΠθοίδΡίρ. 

1.2 Διεθνές διακριτικό σήμα. 

1.2 ϋίδΐίποϋνθ πυπιΡθΓ ογ ΙθίίθΓδ. 

1.3 Αριθμός ΙΜΟ. 

1.3 ΙΜΟ πυπιΡθΓ. 

1.4 Λιμάνι νηολόγησης. 

1.4 Ροΐί οί Γβρ ίδΐΓγ. 

1.5 Ολική χωρητικότητα. 

1.5 θΓ055ί0ΠΠ39β. 
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1.6 Ημερομηνία τοποθέτησης της τρόπιδας ή παρεμφερές στάδιο κατασκευής του πλοίου 


1.6 ϋθΐθ ΟΠ \Λ/ίΐίθίΐ ΚθΘΐ \Ν35 Ιθίό ΟΓ δίΐίρ \Λ/3δ 31 3 5ΪΓΠΪΙ3Γ δί39θ οί οοπδΐηιοίίοη 


1.7 Ημερομηνία έναρξης μετασκευής ευρείας έκτασης της μηχανής (εάν εφαρμόζεται) 

1.7 ϋβΐθ οί οοπιηίθηοθΓηθηΙ οί ηΊ3]0Γ θηρίηθ οοηνθΓδίοη (ίί βρρϋοβίοΐβ) 

(κανονισμός 13). 

(ΓβριιΙβϋοη 13). 

2. Έλεγχος εκπομπών από το πλοίο 
2. ΟοπΙγοΙ οί βιηϊδδϊοηδ ίτοιη δίιϊρδ 

2.1 Ουσίες που καταστρέφουν το όζον (κανονισμός 12) 

2.1 Οζοηε ύερίείϊηο δυ&δίβηοβδ (τβςιυΐαΐϊοη 12) 

2.1.1 Τα ακόλουθα συστήματα πυρόσβεσης και ο εξοπλισμός που περιέχουν αλογονούχες ενώσεις 

2.1.1 Τίΐθ ίοΙΙο\Λ/ίΠ 9 ίϊΓθ 8 χίίπ 9 υίδίιίη 9 δγδίβηΐδ 3πά βςυίρτηβηΐ οοηί3ίηίη9 ίιβΙοηδ 


μπορούν να συνεχίσουν να είναι σε λειτουργία :.□ 

ΓΠ3γ οοηΐίηιιβ ίη δθίνίοθ :. Π 


Σύστημα Εξοπλισμός 
ΟγδίθΓΠ Ερυίρηίθηί 

Θέση επί του πλοίου 
Εοοβίίοη οη Οοβιτί 




2.1.2 Τα ακόλουθα συστήματα και ο εξοπλισμός που περιέχουν ΟΡΟδ μπορούν να συνεχίσουν 

2.1.2 Τίΐθ ίοΙΙοννίη 9 δγείθίτΐδ 3ηύ θςυίρΓηθπί εοηΐ3ίηίπ9 ΟΡΟβ ητβγοοηίίηυθ 


να είναι σε λειτουργία :.□ 

ίη δθΓνίοθ :.Π 


Σύστημα Εξοπλισμός 
δγδίθηι Εηυίρτηθηί 

Θέση επί του πλοίου 

Ι_003ίί0Π ΟΠ βθ3ΙΤΐ 




2.1.3 Τα ακόλουθα συστήματα που περιέχουν χλωροφθοριωμένους υδρογονάνθρακες (ΗΟΡΟδ) 

2.1.3 Τίιβ ίοΙΙο\Λ/ίη 9 5γδί6Πΐδ οοηί3ίηίη9 ίιγάΐΌ-οίιΙοΐΌίίυοίΌΟβιΙχιηδ (ΗΟΡΟδ) 

και έχουν εγκατασταθεί πριν την 1 Ιανουάριου 2020 μπορούν να συνεχίσουν να είναι 
ίηδίΒΐΙθά ββίοΓθ 1 33ηυ3Γγ 2020 ΓΠ3γ οοηίίηυθ 


σε λειτουργία :.□ 

ίη δθτνίοθ : . Π 


Σύστημα Εξοπλισμός 

δγδίθηι ΕρυίρηίθηΙ 

Θέση επί του πλοίου 
ίοθ3ίίοη οη ίοο3Γ(1 
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2.2 Οξείδια του αζώτου (ΝΟχ) (κανονισμός 13) 

2.2 ΝΪΙΓ096Π οχϊύεδ (ΝΟχ) (Γ69ΐιΐ3ίϊοη 13) 

2.2.1 Οι ακόλουθες μηχανές 0ΙΘ5ΘΙ με παραγόμενη ισχύ άνω των 130 Κ\Λ/, που έχουν εγκατασταθεί σε 
2.2.1 Τίιβ ίοΙΙοννίηρ όίθδθΙ θΠφΠθδ ννίίίι ροννβΓ ουίρυί 9Γθ3ίβΓίίΐ3η 130 Κ\Λ/, 3Π<1 ίπδίΒΐΙθεΙ οπ 

πλοίο που έχει κατασκευασθεί την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2000, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 


3 είΐίρ ΟΟηδίΓυΟίβά ΟΠ ΟΓ θίίθΓ 1 ύθΠυβΓγ 2000, ΟΟΙΤίρΙγ ννίίίΐ ΐίΐθ ΘΓΠίδδίοη 5ΐ3Πύ3Πΐ5 

εκπομπών του κανονισμού 13 (3)(α) σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα ΝΟχ :.□ 

οί Γθ9υΐ3ΐίοη 13(3)(3) ίπ θοοοπίθηοβ ννίίίι ίίΐθ ΝΟχΤθοίιηίοβΙ Οοάβ :. Π 


Κατασκευαστής και 
τύπος 

Μ3Πυί30ίυΓ6Γ 

3ηύ ΜοάθΙ 

Αριθμός 

σειράς 

3θπ3Ι 

ΝυτηύθΓ 

Χρήση 

ΙΙδθ 

Παραγόμενη 
ισχύς (Κνν) 

ΡοννθΓ 

Ουίρυί (ΚΥΥ) 

Ονομαστική 
ταχύτητα 
(στροφές/λεπτό) 
Ρ3ίθ£ί 3ρβθ<1 
(ΚΡΜ) 







2.2.2 Οι ακόλουθες μηχανές άίθδθΙ με παραγόμενη ισχύ άνω των 130 Κ\Λ/, που έχουν υποστεί 
2.2.2 ΤΙίθ ίοΙΙο\νίΠ9 (ΙίβδβΙ βΠ9Ϊπβ5 ννϊΐΐτ ροννβΓ ουίρυί 9Γβ3ΐθΓίίΐ3Π 130 Κ\Λ/, 3Π<1 ννίπΐοΐι υηοίθΓννβηί 
μετασκευή ευρείας έκτασης σύμφωνα με τον κανονισμό 13(2) την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2000, 

ΓΠ3]0Γ ΟΟηνβΓδίΟΠ ρβΓ Γ©9υΐ3ΪίθΠ 13(2) ΟΠ ΟΓθίΙθΓΐ ϋβηυθΓγ 2000, 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις εκπομπών του κανονισμού 13(3)(α) σύμφωνα με τον Τεχνικό 

ΟΟΙΤίρΙγ ννϊίΐΊ ίΐΐθ ΘΓΠΪ 55 Ϊ 0 Π 5 ΐ 3 ΓΚΐ 3 Γ(ΐ 5 Οί ΓΘ 93 ΐ 3 ΐίθΠ 13(3)(3) ΙΠ 3000 Γ(ΐ 3 Π 0 θ \Λ/ίίίΐ ίίΐβ ΝΟΧ ΤθΟίΐΠίΟθί 


Κώδικα ΝΟχ : .□ 

Οοάβ :. Π 


Κατασκευαστής και 
τύπος 

ΜΒπυίβοίυΓθΓ 

3πεΙ ΜοοΙθΙ 

Αριθμός 

σειράς 

36Π3Ι 

ΝυηιίΐθΓ 

Χρήση 

Θδθ 

Παραγόμενη 
ισχύς (Κ \Ν) 

ΡοννθΓ 

Ουίρυί (Κνν) 

Ονομαστική 
ταχύτητα 
(στροφές/λεπτό) 
ΡθίβοΙ 3ρβθύ 
(ΡΡΜ) 







2.2.3 Οι ακόλουθες μηχανές άίβδθΙ με παραγόμενη ισχύ άνω των 130 ΚΝΛ/, που έχουν εγκατασταθεί σε 

2.2.3 Τίιβ ίοΙΙοννίηθ ΦθδθΙ θΠ9ίηβ5 ννίίΐΊ 3 ροννθΓ ουίρυί 9Γβ3ίβΓ ίίιβη 130 Κ\Λ/ βπό ίπδίθΙΙθοΙ οη 

πλοίο που έχει κατασκευασθεί την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2000 ή με παραγόμενη ισχύ άνω των 130 

3 δίΐίρ ΟΟηδΙΟΙΟίθά ΟΠ ΟΓ 3ίίβΓ 1 ύ3Πυ3Γγ 2000, ΟΓ ννϊΐίΐ 3 ροννθΓ ουίρυί 9Γ63ΐβΓίίΐ3Π 130 

Κνν, που έχουν υποστεί μετασκευή ευρείας έκτασης σύμφωνα με τον κανονισμό 13(2) την ή μετά την 
κνν 3πά ννίιίοίι υπάθΓννθηΙ γπ3]ογ οοηνθΓδίοη ρβΓ Γθ9υΐ3ίίοη 13(2) οη ογβΛθγ 

1 Ιανουάριου 2000, είναι εφοδιασμένες με ένα σύστημα καθαρισμού των καυσαερίων ή με άλλες 


1 ύβηυβιγ 2000, 3Γβ ίίίίβύ ννίίίι βη βχίιβυδί 935 οΐθβηίηθ δγδίθηι ογ οίίιβΓ 

ισοδύναμες μεθόδους σύμφωνα με τον κανονισμό 13(3) και τον Τεχνικό Κώδικα ΝΟχ :. □ 

θρυίνβίβηΐ ιηθΐίιο(ΐ3 ίπ 3θοοπΐ3ηοθ ννίίίι Γθ9υΐ3ίίοη 13(3), 3ηεΙ ίίιβ ΝΟχ Τβοίιηίοθί ΟογΙθ :. Π 
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Κατασκευαστής και 
τύπος 

Μ3Πυί30ίυΓ8Γ 

3πΡ ΜοόθΙ 

Αριθμός 

σειράς 

3θπ3Ι 

ΝυπτΙοθΓ 

Χρήση 

ΙΙδβ 

Παραγόμενη 
ισχύς (Κ \Ν) 
ΡονιβΓ 

Ουίρυί (Κνγ> 

Ονομαστική 
ταχύτητα 
(στροφές/λεπτό) 
ΡΒίβΡ 3ρββ(1 
(ΡΡΜ) 







2.2.4 Οι ακόλουθες μηχανές άίθδθΙ των ανωτέρω παραγράφων 2.2.1, 2,2,2 και 2.2.3 είναι 
2.2.4 Τίιβ ίοΙΙοννίης ΡίθδβΙ βηςίπθδ ίτοιτι 2.2.1,2.2.2 3ηΡ 2.2.3 θβονβ 3Γ6 

εφοδιασμένες με συσκευές παρακολούθησης και καταγραφής των εκπομπών ΝΟχ σύμφωνα με τον 
ίίίίβΡ ννίίίι ΝΟχ βητίδδίοη ΓηαηίΙαπηρ 3ηΡ ΓβοοΓΡίηρ Ρβνίοβδ ίη 30 οογ93ποθ \νϋίι ίίιβ 


Τεχνικό Κώδικα ΝΟχ :. □ 

ΝΟχΤβοίιηίοβΙ Οοάβ :. Π 


Κατασκευαστής και 
τύπος 

Μ3Πυί30ίυΓ8Γ 

3πΡ ΜοΡβΙ 

Αριθμός 

σειράς 

3βΠ8ΐ 

ΝυπτΡετ 

Χρήση 

ΙΙδβ 

Παραγόμενη 
ισχύς (Κ \Ν) 

ΡοννβΓ 

Ουίρυί (Κ\Α/) 

Ονομαστική 
ταχύτητα 
(στροφές/λεπτό) 
ΡθίβΡ 3ρββΡ 
(ΡΡΜ) 







2.3 Οξείδια του θείου (30χ) (κανονισμός 14) 

2.3 δυΙρΙτυΓ οχϊΡθδ (50χ) (Γθ9ϋΐ3ΐϊοη 14) 

2.3.1 Οταν το πλοίο λειτουργεί εντός μιας περιοχής ελέγχου εκπομπών δΟχ, η οποία καθορίζεται στον 
2.3.1 \Μΐ6η ίίΐθ δίιίρ 0ρθΓ3ίθδ ννίίίιίη 3Π 30χ Επτίδδίοπ ΟοπΙγοΙ ΑΓ63 δρβΟίίίβΡ ίπ 
κανονισμό 14(3), το πλοίο χρησιμοποιεί: 

ΓβρυΙβίίοη 14(3), ίίιβ δίιίρ υδθδ : 


1. καύσιμο πετρέλαιο με περιεκτικότητα σε θείο που δεν υπερβαίνει το 1,5% κ.β. όπως 

1. ίιιβΙ οίΙ ννίίίι 3 δυΐρίιυτ οοηίθηί Ιίΐ3ί Ροβδ ηοΐ θχοβθΡ 1.5% ητ/ιτι 3δ 

τεκμηριώνεται στο έγγραφο παράδοσης καυσίμου, ή. □ 

ΡοουηιβηΙβοΙ βγ βυπΚβΓ ΡθΙίνβιγ ποίβδ; ογ. Π 

2. ένα εγκεκριμένο σύστημα καθαρισμού των καυσαερίων που να μειώνει τις εκπομπές κάτω 

2. 3Π 3ρρΓ0νβΡ ΘΧίΐ3υδί 935 0ΐθ3Πίη9 δγδΐθΠΊ 1θ ΓβΡυΟβ 30Χ ΘΠΊίδδίΟηδ Ρθίονν 

από θ,Ορ 30χ/Κ\Λ/ίτ. ή.□ 

6.0 9 30χ/Κ\ΛΛι; ογ.□ 


3. άλλη εγκεκριμένη τεχνολογία που να μειώνει τις εκπομπές κάτω από 

3. ΟίίΐθΓ 3ρρΓ0νθΡ ΙβΟίίΠΟίορΥ ίο ΓβΡυοβ 30χ βΙΓΊίδδίΟΠδ ΡβΙονν 


6.0 9 δΟχ/Κννπ.□ 

6.09 30χ/Κ\Λ/ίι. □ 
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2.4 Πτητικές οργανικές ενώσεις (νΟΟδ) (κανονισμός 15) 

2.4 νοΙβΙΝβ οπρπϊο οοιτιρουηίΐδ (νΟΟδ) (Γθ^υΙβίίοη 15) 

2.4.1 Το δεξαμενόπλοιο διαθέτει σύστημα συλλογής των ατμών εγκατεστημένο και εγκεκριμένο 


2.4.1 ΤΙίθ ΙθπΚθγ Ττ35 3 νβρουτ οοΙΙβοϋοπ εγδίβιτι ίπεΙβΙΙβοΙ 3ΐι<1 βρρίΌνβά 

σύμφωνα με την ΜδΟ/Οίτο. 585 .□ 

ίπ 3000Γ03Π06 ννίίΐι Μ30/Οίτο. 585. Π 

2.5 Το πλοίο διαθέτει έναν αποτεφρωτήρα : 

2.5 ΤΜθ δΤιϊρ (133 3Π ϊηεϊΠθΓβΐοτ: 

1. ο οποίος συμμορφώνεται με την απόφαση ΜΕΡΟ.76 (40), όπως τροποποιήθηκε.□ 

1. ννΐΊίοΤι οοηιρΝΘβ ννίίό ΓβδοΙυΙίοη ΜΕΡΟ 76(40), 35 3Γηβη<1θ<1. Π 

2. εγκατεστημένο πριν την 1 Ιανουάριου 2000, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με την απόφαση 

2. ίιΐδΙθΙΙβϋ ΡθΓογθ 1 ϋβιιυβιγ 2000, ννΐιίοΐι Οοβδ ηοΐ οοπιρΙγ ννίΙΙι ΓβδοΙυΙίοη 

ΜΕΡΟ.76 (40), όπως τροποποιήθηκε.□ 

ΜΕΡΟ 76(40), 35 θιτιθγκΙθΟ. Π 


Πιστοποιείται ότι η έκθεση αυτή είναι σωστή από κάθε άποψη. 
ΤΗΙ3 13 ΤΟ ΟΕΡΤΙΡΥ ΙΙιβΙ (1τί5 ΡθοοιτΙ ίδ οογγθο! ίπ 311 Γβδρβοίδ. 


ΕκδόΟηκε στ. Τδδυεά 31. 

(Τόπος έκδοσης του πιστοποιητικού) (ΡΙβιχ οί ΐδδΐιε οί οοτίΐίίοβίο) 


(Υπογραφή του εξουσιοδοτημένου οργάνου που εκδίδει το πιστοποιητικό) 
(δί§ιΐ3ΐιιτε οΓ <Μ> 3ΐι11ιοήζ«1 οΓΓίοώ! ίδδΐιίιι§ Ιΐιβ εβήίΠεΒΙβ) 


(Ημερομηνία έκδοσης) 

(ΌβΙε οΓ ίδδιιε) 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη¬ 
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 28 Ιουλίου 2005 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

Αριθ. 5436.4/2/05 (2) 

Τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. Ια της υπ’ αριθμ. 

2424.1/5/89/12.6.1989 απόφασης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 6του ν.δ. 92/1973 (ΦΕΚ169 Α/1973) «Πε¬ 
ρί ιδρύσεως της Εστίας Ναυτικών». 

β) Του άρθρου 19 του ν. 458/1976 (ΦΕΚ 280 Α/1976) 
«Περί αναδιαρθρώσεως των υπηρεσιών και των θέσεων 
του πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤ και ετέρων ιδρυμά¬ 
των Εμπορικού Ναυτικού και ρυθμίσεως συναφών τινών 
θεμάτων». 

Υ) Της παρ. γτου άρθρου 9 του ν. 2575/1998 «Ρύθμιση 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας» (ΦΕΚ23Α/1998). 

2. Την υπ’ αριθμ. 2424.1/5/89/12.6.1989 απόφαση ΥΕΝ 
«Τροποποίηση των άρθρων 3 παρ. 2,4 παρ. 1 εδ (δ), 6 παρ. 
1 του Κανονισμού Παροχής Χρηματικών Βραβείων σε παι¬ 
διά ναυτικών που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας» (ΦΕΚ 505 Β/1989). 


3. Το απόσπασμα πρακτικών της 3ης/6.6.2005 συνεδρία¬ 
σης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εστίας Ναυτικών. 

4. Την υπ’ αριθμ. 4222.1/7/97/11.8.1997 απόφαση ΥΕΝ «Με¬ 
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής σε 
Διοικητικά και Οικονομικά θέματα με «εντολή Υπουργού κ.λπ» 
(ΦΕΚ 724 Β/19.8.1997) ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Την τροποποίηση της παρ. Ια του άρθρου 6 της υπ’ 
αριθμ. 2424.1/5/89/12.6.1989 απόφασης «Τροποποίηση 
των άρθρων 3 παρ. 2,4 παρ. 1εδ(δ), 6 παρ. 1 του Κανονι¬ 
σμού Παροχής Χρηματικών Βραβείων σε παιδιά ναυτικών 
που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) 
της χώρας», ως εξής: 

Άρθρο 6 

1 α. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών αρχί¬ 
ζει έναν μήνα μετά την λήξη του Ακαδημαϊκού έτους που 
αναφέρεται η παροχή και λήγει στο τέλος Φεβρουάριου 
του επομένου χρόνου. 

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
2424.1 /5/89/12.6.1989 απόφαση. 

3. Η ισχύς της παρούσης, αρχίζει από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 1 Αυγούστου 2005 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΙΩΑΝΝΗΣΤΖΩΑΝΝΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
















